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Vah Yindunizsihya 

Vah Yindunizsihya(Bahasa Indonesia) dwg vah guenfuengh Yindunizsihya, gvihaeuq Majlaiz- 
Bohlinizsihya Yijcuz. Miz 1700 fanh daengj 3000 fanh vunz yungh Vah Yindunizsihya guh vahcoj, lij miz 1 
ik 4000 fanh yungh Vah Yindunizsihya guh vah daihngeih. Vah Yindunizsihya caeuq Vah Majlaiz doxhuet 
lai. 

IX § “https://za.wi kipedia.org/w/index.php?title=Vah_Yindunizsihya&oldid=33733” 

jtk^®SIs^l$I^2013^3^9S (Swnggeiz Lokj) 18:28 ° 





